WikipediA 

Ossetisk 


«Ossetisk» kan ogsa referere til Ossetia og ossetere. 


Ossetisk {Upon 3Se3az eller Hpohiay) er et iransk sprak talt i 
Ossetia, et omrade i fjellene pa grensen mellom Russland 
og Georgia. Det finnes omkring 500 000 brukere av 
spraket. 

Referanser 


1. A Ethnologues tall fra 2001 (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language.asp?code=oss) 



Ossetisk 

1/lpoH aeB3ar Iron sevzag 

Brukt i 

Russland 
■+■ Georgia 
[3 Tyrkia 

Antall 

brukere 

526 453W 

Lingvistisk 

Indoeuropeisk 

klassifikasjon 

Indoiransk 


Iransk 


Ostiransk 


Nordostiransk 


Ossetisk 

Skriftsystem 

Det kyrilliske alfabetet 

Offisiell status 

Offisielt i 

Nord-Ossetia (Russland) og 
Sor-Ossetia (Georgia) 


Sprakkoder 

ISO 639-1 

os 

ISO 639-2 

OSS 

ISO 639-3 

OSS 

Wikipedia pa ossetisk 

Ossetisk pa Wiktionary 


Portal: Sprak 


Hentet fra «https://no.Wikipedia.org/w/index.php?title=Ossetisk&oldid=19044379» 


Denne siden ble sist redigert 18. des. 2018 kl. 07:35. 
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